Anexa 5 la Anunţul de selecție 


REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE 


a concursului de recrutare şi selecție experți 
pentru posturile vacante în cadrul activităţilor proiectului 
„PRACTICA - punte între școală și locul de muncă” 
Cod SMIS 2014: 132173 
- în afara organigramei organizației- 


Anunţ de selecţie experţi nr. 326/19.02.2021 


Nume şi prenume candidat Post/ expert Rezultat 


SFICHI ADRIAN Tutore de practică 6S (Mecanic) Admis | O] 


UNGUREAN VICTOR-IOAN | Tutore de practică 2S (Electronică- | Admis 
automatizări) 


Afişat astăzi, 5.03.2021, ora 15% 


Eventualele contestaţii se depun în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor (din data de 5.03.2021, 
ora 15% până pe data de 8.03.2021, ora 15%), la secretariatul comisiei de soluționare a contestaţiilor, la 
sediul COLEGIULUI TEHNIC „SAMUIL ISOPESCU" SUCEAVA din str. Samoil Isopescu, nr. 19 sau 
online, la adresa de e-mail samuilisopescul (yahoo.com. 


Preşedintele Comisiei de Selecţie, 


